






المملكة العربية السعردية 













الرقم : 
وزارة التعليم es. ٠‏ 
EEE 1:‏ 5 | 119 
إدارة التعليم بمنطقة وام °° وق 1 1 أ 1 
عصیر رؤنة VISION‏ ا 1 التاريخ : 4/5/ 1443ه. 
یتلم شرق ري 0 عد ا 
ابتدائية خباب بن الارت وتحفيظ المعالي 6 الت ليم Education OF AS‏ لات 






المشفوعات : ب 


الإخوة الزملاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... 
بناء على قرب بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول فإننا نلفت عنايتكم بمراعاة التنبيهات التالية: 
. إنهاء المنهج حسب خطة التدريس المعتمدة. 
#مزاعاة شمولية الا رار لكايل: نے انرز 
. سيكون الاختبار في الحصتين الأولى والثانية من اليوم الدراسي. 
٤‏ تكون بداية اختبار الفترة الأولى الساعة ٤٠:٠١‏ عصراً وينتهي الوقت عند الساعة 5:7١‏ دقيقة. 


4. تكون بداية اختبار الفترة الثانية الساعة ٠‏ عصراً وينتهي الوقت عند الساعة ٠‏ دقيقة. 
. ضرورة حضور معلم مادة الاختبار في يوم الاختبار إلى المدرسة. 


١‏ معام الخصة الأولى هو الملاحظ في اشر الأولن س .يدول اة وعليه تحضير الحصة في المنصة واستلام 
رابط الاختبار وإرساله للطلاب في بداية الحصة ء وينطبق ذلك على الفترة الثانية كذلات ٠‏ 


6. ستكون درجة الاختبار من ٠‏ درجة ما عدا مادة اللغة الانجليزية تكون درجتها من ٠‏ درجة. 


3 لا يقل عدد الأسئلة عن ٠‏ سؤالاً ولا يزيد عن ٠‏ ؛ سؤالاً ويكون عدد أسئلة مادة اللغة الانجليزية لا تقل عن ١5‏ 
سؤالاً ولا تزيد عن ۰ سوال ْ 


.١ ۰‏ التأكد من صحة الأسئلة عند وضعها وهي تحت مسؤولية المعلم . 
١١.تسليم‏ روابط الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق ۹/٤/۳٤٤٠١ه.‏ 


١"‏ . متابعة الا ستجابات وإبلاغ الموجهين الطلابيين بالطلاب ١‏ لمتغيبين عن الاختبار بعد نهاية وقت الاختبار بما لا يزيد 
عن "٠‏ دقيقة. 


. .إنهاء تصحيح الاختبار وجميع أعمال الرصد والاعتماد من قبل معلم المادة قبل بداية اليوم الدراسي التالي‎ ١ 
1.تسليم كشوف رصد الدرجات للمدرسة بعد الانتهاء من الاختبار والتصحيح والرصد.‎ 4 
: عند إعداد رابط الاختبار نأمل ملاحظة التالي‎ 0 
. يكون السؤال الأول عن اسم الطالب , * قبول استجابة واحدة فقط لكل طالب‎ 5 
. ه السؤال الثاني عن الصف و الفصل . * عدم ظهور درجة الاختبار للطالب‎ 
ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد؛؛؛‎ 
مدير المدرسة المكلف‎ 





محمد مستور القرني 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الت 


الإدارة العامة للتعليم بمنطقة 
2 عسیر 
٠ -‏ مكتب التعليم بشرق أبها 
ابتدانية خباب بن الارت ور فيظ المعال 
ةيرك VISION‏ 


م>ت 2 سا 
ia ١ Aaa‏ 


AWAN SUNY 
03 DOM OF SAUCN ARARIA 


جدول الملاحظة اليومي لاختبارات الفصل الدراسي الاول للعام ١٤٠٤٠١ه‏ 
الصف الثالث 





مدير المدرسة المكلف/ محمد مستور القرني 










المملكة العربية ١‏ 


السعودية 
وزارة التعلي 00 
الإدارة العامة 9 تيد :00 دن 
مكتب التعليم بشرق | - 1 1 
تدائية < ا زارة التعليص 
ابتدائية خباب بن الارت وتحفيظ المعالي 19 EEE‏ 





الصف الرابع 





الثلاثاء 4/١‏ الدراسات الاسلامية | حسين آل مريع | ياسر القحطاني 0 


مدير المدرسة المكلف/ محمد مستور الد 


لقرة 
4 
0 9 ا 





الإدارة العا ه للتعليم ينما ا 2 
ره امة ت eee‏ 
بشرق أبها س (4 jS VIS CM CL‏ 
AS 1‏ القحمليم 
بتدائية عدت بن الارت وت حفن ظ ال الي cw f im nto ASD‏ و سررريكيم 


جدول الملاحظة اليو لاختبارات الفصل الدراسي الاول للعام ”4 54 1ه 
مي راسي ادو م 


الصف الخامس 


اليوم والتاريخ 








وزارة التعليم 
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
0 مكتب التعليم بشرق ابها 
ابتدائية خباب بن الارت وتحفيظ المعالي 


© هه© 
e e‏ 
e. ۰‏ 





ر40 _ نت VISION‏ 


e. 

ONS O 
CECI MON ولحل ملستت‎ 
KIRGO 04 CAUON ARARIA 


0 
MA + 


جدول الملاحظة اليومي لاختبارات الفصل الدراسي الاول للعام 47 4 ١ه‏ 
الصف السادس 










EE EN 36 a ad n 
E E O سا لص‎ hens 
الفا‎ E a e aa a 





